Generał-Leitnant wojsk włoskich, 


przeżywszy lat 78, opatrzony Sw. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 


10 sierpnia 1901 roku w Sapożynie na Wołyniu. 


Pogrzeb w Krakowie z honorami wojskowymi odbędzie się z dworca kolejowego dnia __ października 


b. r. o godzinie Il rano do grobu rodzinnego na cmentarzu krakowskim. 


Na żałobny ten obrzęd w smutku pogrążona rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


